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関連 デー タ 


デバ イス の 記事 


最 先端 の イジ タル ISI ほ 年 ソ ツク ・ スキュー., 同時 スイ ッ チ ング な ど に 起因 する 
ノイ の 増加 還 お ま び 消費 電力 の 増大 な ど 。 さま ざま な 課題 を 抱え て いま す . こう し た 
問題 を 根本 がら 衣 決 務 ま いう の が クロ ッ ク レ ス の 非同期 設計 (セル フタ イム ド 手 法 ) 
の 考え か た で す . 

不 特 集 員 居 非同期 設計 を ベー ス と する 設計 技術 の 概要 , 非同期 8 ビッ ト ・ マ イク ロ 
ョ シ N 目 下 有 の 開発 事例 ” 非同期 設計 に 対応 し た EDA ツ ニ ル の 概要 な ど を 紹介 し ます . 


UUONITEINITS 


。 1 。 | 左 同 其 回 路 設 計 の すす め 
| 一 ディ ジタル LS1 設 計 ず 淀 識 "を 見 直し て み ま せ ん か ? 唐木 信雄 


つ 』 双 軟 に 曲げ られ る マイ コン に 非同期 設計 を 適用 
第 一 章 | _ 同期 8 ビッ ト ・ マ イク ロコ ント ロー ラ の 設計 事例 唐木 信雄 


同 臣 シス テム LSI 上 に パケ ッ ト 転 送 の ネッ トワ ー ク ・ シ ステ ム を 構築 
スー で 伯 蘭 非同期 オン チッ プ ・ ネ ッ ト ワー ク の 設計 手法 W.] . Bainbrid9e, A. Bardsley, R.W.McGuffin 


